1STRUZION / PER L'USO 


Sintonia. Serve per la ricerca delle stazioni: per meglio (acililare I’accordo e 
consigliabile ruotare lentamenfe la manopola corrispondente, posia a desfra 
sulla [acciafa (rontale. 

InterruNore e volume. Per accendere il ricevitore ruotare nel senso orario la 
manopola di sinislra fino ad oHenere il volume desiderato. 

Importante! Qualora I’apparecchio presenti leggeri disturbi o ronzii causali 
dalla reie di alimenfazione si consiglia di invertire la spina della presa di cor- 
renie onde eliminarli. 
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